STANISLAW 
MARIAN 


[RO WIUŻ 


INŻ. ARCHITEKT, SAPER, OFICER W.P. 
I ZAGRANICZNEGO 


ur. 29 lipca 1906 r. w Krakowie zmarł tragicznie 
w Londynie dnia 3 marca 1971 roku, o czym za- 
wiadamia w głębokim smutku pogrążona: 


SIOSTRA. 
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie 


we środę dnia 17 bm. o godzinie 7 rano w katedrze 


na Wawelu w Krakowie, 


WPSŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 

s STOLARZY I PRACOW. POGRZEBOWYCH 

g Zakład Nr 1 D. Z. 3051/71 - M-4 (2544) - 30 
Kraków, plac Szczepański % — Telefon 555-07 


